BENSON 5 HEDGES 70 


Tar, mg/cigt. Nicotine, mg/cigt. 
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PM3001060233 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qxkk0001 



CARLTON MENTHOL 85 


C. I 



Tar, mg/cigt. 

Nicotine, m. 
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PM3001060234 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qxkk0001 


CARLTON 70 



Tar, mg/cigt. 

Nicotine, m 
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PM3001060235 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qxkk0001 



CARLTON 8 5 


Tar, mg/cigt. Nicotine, mg/cigt. 
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PM3001060236 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qxkk0001 





